Dr med. ZOFIA 


RIESSER AUGUSTYN 


przezywszy lat 48, opatrzona Sw. Sakramentami, zmarla nagle dnia 9 sierpnia 1977 roku. 


Wyprowadzenie Zmarlej z kaplicy na cmentarzu Rakowickim do grobowca rodzinnego nastapi we 


wtorek dnia 16 bm. o godz. 12.00, o czym zawiadamia pograzona w glebokim smutku i zalu: 


RODZINA, 


USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punit Welugowy Nr 1, Rakowieka 26, tel. 570-21 D. Z. 6911/77 - 30 


